Komfort-Pedale XL 

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 110,3 x 95,1 x 28,9 mm 
Gewicht: 542 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 00400 VE = 10/40 Paar 


Jugend-Pedale 

Gehäuse: Kunststoff, einteilig 
Achse: Boron 

Lage: Gleitlager 

Größe: 107,5 x 69 x 36,8 mm 
Gewicht: 334 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 00000 VE = 10/50 Paar 


MTB- / Jugend-Pedale 
Gehäuse: Kunststoff, einteilig 
Achse: Stahl 

Lager: Gleitlager 

Größe: 108 x 72 mm 
Gewicht: 314 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 166 00 VE = 10/50 Paar 


BMX-Pedale 1/2” 
Gehäuse: Kunststoff, einteilig 
Achse: Cr-Mo, 1/2” 

Lager: Kugellager 

Größe: 113,7 x 92,5 mm 
Gewicht: 366 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#292 16900 VE = 10/50 Paar 


Faltpedale 

Gehäuse: Aluminium, Zylinder silber 
Käfig: Aluminium, ED schwarz 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 100 x 69,7 x 25,8 mm 
Gewicht: 426. g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 13400 VE = 10/50 Paar 
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Comfort-Pedal XL 


Body: alu, one-piece, Kraton top 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 110.3 x 95.1 x 28.9 mm 
Weight: 542 g / pair 


With German homologation 
#260 00400 Unit = 10/40 pairs 


Youth-Pedal 


Body: plastic, one-piece 
Spindle: boron 

Bearing: ball-less bearing 

Size: 107.5 x 69 x 36.8 mm 
Weight: 334 g / pair 


With German homologation 


#260 00000 Unit = 10/50 pairs 


MTB- / Youth Pedal 


Body: plastic, one-piece 
Axle: steel 

Bearing: ball-Iess bearing 
Size: 108 x 72 mm 
Weight: 314g / pair 


With German homologation 


#260 166 00 Unit = 10/50 pairs 


BMX-Pedal 1/2” 


Body: plastic, one-piece 
Spindle: Cr-Mo, 1/2” 
Bearing: ball bearing 
Size: 113.7 x 92.5 mm 
Weight: 366 g / pair 


With German homologation 
#292 16900 Unit = 10/50 pairs 


Foldable Pedal 

Body: aluminium, barrel silver 
Cage: aluminium, ED black 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 100 x 69.7 x 25.8 mm 
Weight: 426 g / pair 


With German homologation 


#260 13400 Unit = 10/50 pairs 
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